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Din zori o bâtrinică firavă a luat în 
piept dealul ce duce spre Sighişoara. Pen- 
iru prima dată în cei 70 de ani de viaţă, 
bătrîna n-a putut să-şi odihnească oasele 
în căsuţa de la Soromiclea. A fost o 
noapte îoarte rea. Oasele au durut-o pină 
la măduvă, amețeli peste amețeli şi, pe 
lingă toate acestea, o tuse usturătoare 
de-i oprea şi respiraţia. 3 

— Mor, şi-a zis bătrina în gînd, tremu- 
rînd ghemuiiă sub aşternutul patului. Mor 
Și n-am pe nimeni in ceasul cel de pe urmă. 
Uopiii îmi sînt departe: şi poate în clipa asta 
nici nu se gîndesc că bâtriîna lor mamă e 
pata să-şi dea sfirşitul. De unde să ştie ei 
ce se întimplă cu mine? Cînd au plecat, 
m-au lăsat sănătoasă. Sîmbătă vor veni, 
iar să mă vadă şi să-mi aducă cele de 
trebuinţă. Dar pînă atunci, mai ştii? Ptpă 
atunci poate închid ochii pentru tot- 
deauna... Barim si mor în casa unula 
dintre copiii mei... Şi bătrîna a plecat 
spre Sighişoara. 


Pintea Stela e cea mai mică dintre ex- 
cursionişti. E în clasa a V-a şi pentru 
ea o asemenea excursie face mai mult 
decit s-ar plimba două săptămîni cu tre= 
nul. Aşa e cînd mergi pentru prima dată 
în astfel de excurşii. De aceea nu are 
astimpăr deloc. In ciuda surioarei ei, care 
o ceartă să fie cuminte, Stela aleargă în 
toate părţile, neobosită. O floare, o ghin- 
dă mare sau o gogoaşă de stejar, pentru 
ea preţuiesc tare mult. Le va depozita pe 
toate în colecţia ei de acasă. Deodată, 
Stela a rămas pe loc. i s-a părut sau 
cineva a gemut? Ba nu, aude destul de 
clar un geamăt înăbuşit. Stela tresare. Se 
uită în jur şi nu zăreşte pe nimeni. Cei- 
lalţi pionieri s-au depărtat mult. Strigă şi 
în acelaşi timp aleargă să-i prindă din 
urmă. 

— ŢI s-a părut de frică, lumi cu Stela 


OANCEA ALEXANDRA, CITEŞTE TEMA 
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Proletari din foate Fările unii vă! 
(a luptă pentru cauza Partidului Muneiforese Romin i gala? 
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mai bine. 

Ciţiva excursionişti sînt de aceeaşi pă- 
rere. O parte dintre ei au şi plecat. Stela 
însă insistă. E tare încăpăţinată! Popa 
Nicolaie însă, preşedintele unităţii, a ră 
mas pe loc şi o ascultă cu atenţie. 

— Eu cred că ar fi bine să ne întoar- 
cem. Poate să aibă dreptate Stela. 0 
vreun bolnay sau... 

Au pornit spre locul cu pricina. Ghe 
muită în broboada ei cu ciucuri, băbuţa a 
deschis ochii speriată. Dar s-a liniştit re 
pede şi a întins mina-i neputincioasă spre 
copiii care o privesc  miraţi,  cerîndu-le 
ajutor. Ea ştie că toţi copiii care poartă 
cravata roşie la gît sînt copii buni. larna 
trecută, pe un ger puternic, au venit la 
casa ei nişte pionieri şi i-au tăiat lemne. 
Multe zile a avut cald în casă. Ce le-a 
mai mulţumit bătrîna atunci! Acum o 
privesc tot niște copii ch cravata roșie la 

it. N-o vor lăsa să moară în pădure 
singură. Băbuţa e sigură de lucrul acesta. 

— Desfaceţi o pătură, hotărît Popa NIl-: 
colaie. Altfel n-o putem lua de aici. Apoi, 
către bătrină: Unde locuiește fata dumi- 
tale în Sighişoara, măicuţă ? La ce număr? 

— Lîngă cinematograf, drăguță, lingă 
cine... d i 

* 

A înserat de aproape două ore. După: 
ce a întrebat pe la 5—6 porţi din jurul 
cinematogratului, un detaşament de plo- : 
nieri care purta o bătrină înfăşurată în- 
ir-o pătură a poposit la poarta unei case. 
Gospodina le-a leşit în întimpinare şi s-a 
repezit tremurînd, îmbrăţişind corpul înfă- 
şurat în pătură: 

— Măicuţa mea bună! Dacă veneal la i 
mine cîndyte-am rugat... > 
Pionierii” au plecat flecare pe la casele 
lors. mulțumiți să, după un drum de 5 km. 
cît au pur preutatea în spate, au putut 
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Cînd nu poţi găsi răsgunsul 


O pinză de bopiaier rumegă cu dinții 
Băi mărunți o bucată de meta! prins într-o 
menghină, lingă care se mişcă vioi un 
băiat. Băiatul are părul răvăşit şi toată 
înfăţişarea îi dă un aer de mare inipor- 
tanță 

Deşi anul acesta a păşit într-a V-a, se şi 
ezede în rîndul celor mari. La briu şi-a 
prins şorţul de protecţie, mînecile cămăşii 
sînt sullecate cu grijă, iar şublerul i se 
ițeşte dintr-un buzunar. 

Băiatul e Păduraru lon. Alături de ei, 
Tărău Constantin pileşte cu grijă o piesă. 
Poate e primul lui obiect la care lucrează 
cu alita încordare. Ţine pila orizontal şi 


din cînd în cârd se „îneacă“, scîrțiind. A- 
tunci, băiatul se opreşte. Dar nu trece o 
clipă, şi începe din nou. Zimbetu-i de pe 
buze arată că nu se va da bătut uşor. Nu- 
mai de i-ar reuşi luararea. Dar ştie precis 
că va izbuti. Cînd ai toi ce-ţi trebuie, cum 
naiba să nu reuşeşti ? Numai anii trecuţi 
fusese mai greu... 

Incercase el să construiască multe 1u- 
ceruri, dar nimic nu-i izbutise ca lumea. Ce 
să laci acasă doar eu un ciocan şi cu un 
<leşie ? Odată încercase să pilească un o- 
biect care-i făcea mare trebuință la şcoa- 
lă. Dar ce credeţi, a putut? Obiectul s-a 
rostopgolit şi s-a sucit atita în mîna îui 
Tărău, pînă i-a lăsat nuinai răni. S-a ne» 
căjit atunci şi l-a aruncat cât colo. „Cind 
n-ai cu ce lace treabă, n-ai!“ şi-a spus el 
supărat. De iniîmplarea asta şi-a reamintit 
şi acum Târău. 

| se pare atît de caraghios, încît nu-şi 
poate ascunde bucuria cînd vede cît de bine 
e strunită în menghină piesa pe care o pi- 
leşte. Să fi avut atunci atelier la şcoală! 
N-ar mai îi pătimit atit. Cind s-o fi făcut 
şi atelierui acesta? se întreabă Tărău. Ar 
vrea să întrebe pe unul dintre colegi, dar 


lucrează cu atenţie. Pila macină fierul şi 
îi e lrică să nu fie luat în rîs Şi totuşi i se 
pare că e! are dreptate. Cînd s-a dat va- 
canța mare. toţi elevii au pârăsit şcoala. 
Clasele au rămas goale, băncile stăteau 
pârcă posomorite şi toată larma şi veselia 
dispăruseră dintr-odată. Se pare însă că 
în şcoală a mai rămas totuşi cineva. Asta 
a fost şi părerea lui Tărău, a lui Pădura- 
ru, Popa Tiberiu şi a tuturor elevilor. Cînd 
s-au întors din vacanţă, clasele sclipeau 
de curăţenie. Băncile îi aşteptau parcă 
zimbind şi totul căpătase altă înfăţişare 
de cum ştiau ei. „„Atelierul şcoală“ însă 
le făcuse surpriza cea mai mare. Şi ce 
atelier, Dar ce, era chip să le numeri ? 

Pila se opri şi băiatul se pomeni numă- 
rînd lucrurile şi senlele ce se găsean în 
atelier. Dar ce, era chip să le numeri ? 

— De ce-ai rămas așa, 
Tărău, îl întrebă Stanciu, 
surprinzindu-l tocmai în 
mumentul acela. Unde te 
gindeşti ? 

Băiatul tresări şi înce- 
pu să pilească mai depar- 
te. li era ciudă pe el că 
se lăsase furat de gînduri. 
Dar, nevrind să lase să se 
creadă cine ştie ce despre 
el spuse: 

— Mă gindeam... cum 
de s-a construit atelierul 
nostru aşa de repede. Eu 
nm pot pricepe. Unde mai pui că noi nici 
n-am fost aici. Eram... în vacanţă! 

Răspunsul lui Tărău făcu pe cîţiva să 
zîmbească. De fapt numai cei <are nu în- 
țeleseseră bine ceca ce voia să spună Tă- 
rău zimbiseră. Băiatul însă avea dreptate. 
După plecarea elevilor în vacanţă, în şcoa- 
lă mai rămăsese cineva. Dar cine, nu pu- 
tea înțelege. Şi cum credeţi că s-a făcut 
totul ? Prin grija partidului. La mare, la 
munte, în tabere şi în orice loc unde eopiii 
şi-au petrecut zilele frumoase ale vacanței, 
a fost simțită din plin această grijă părin- 
tească a partidului. Aşa că nu-i de mirare 
că, şi la îmtoarcerea din vacanţă, copiii au 


avut o nouă surpriză. 
Şc. medie 1 
Pucioasa 


GH. CHIŢU 


În frumoasele lor por- 
turi naționale din raio- 
nul Huedin (regiunea 
Ciui), sătencele privesc 
cu mindrie rodul hărni- 
ciei lor. 


dev, citeva persoane 
pot electua munca a 


Am primit de la mulți prieteni, şi in spe- 
cial de la fete, scrisori în care îmi cereau... 
„rețeie“ Nu vă speriaţi, nu sint medic, ele 
mi-au cerut rețete adică siaturi cum să 
facă diterite prăjituri, comuleţe sau chiar 
un tort Şi iată că azi le implinesc dorința: 


CREIERUL ELECTRONIC 
A CĂPĂTAT „OCHI“ 


Se pare că „talenitele” 
maşinilor electronice 
Einț fără de stirşit. Unul 
din puncteie slabe ale 
„Cteierilar eiectronici” 


era acela că nu ştiau 
să citeasră:- De curind 
şi această lipsă a fost 
înlăturată prin punerea 
la punct, în Anglia, a 
mașinilor denumite ERA 
(„Electronic reading au- 
jomaton“ adică automat 
care cileşte electronic). 
ERA vede şi citeşte la 
iei de bine iextole îim- 


primate, ca şi cele dac- 
tilografiate, cu viteza 
de 240 de caractere pe 
secundă. Este adevărat 
că mașina „n-a învăţat” 
încă să citească decit 
ciire, totuşi ea poate în- 
locui cu ușurință pină 
la 300 de contabili, con- 
tribuind la scoalerea o- 
mului din munca de 
pură mină birocratică. 


O GLUMĂ NEREUȘITĂ 


Maşina electronică de 
calculat oferă cercetă- 
torilor ştiinţifici și ingi- 
aerilor posibilități neli- 
mitate. Cu ajutorul ma- 
pini; electronice B.E.S.M. 
construită de academi- 
cicmul sovietice S$. Lebe- 


i ) 


75.000 de matematicieni. 
Este interesani că, dacă 
mașina descoperă o 
greșeală în ecuaţii, ea 
reiace singură toate cal- 
culele. Dacă eroarea 
este însă prea însemna- 
tă, un semnal avertizea- 
ză tehnicienii. De curind, 
cițiva cercetători au în- 
cercat „să glumească* 
cu maşina B.E.SM. pro- 
punindu-i o problemă 
greşită. După cîteva 
secunde tabloul de con- 
troi a] maşinii s-a iiu- 
minat şi maşina a dat 
următorul răspuns: „e 
nunțul acestei problems 
nu corespunde re 
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Tort de biscuiţi cu.. zahăr ars! 


Cantități : 1/2 kg biscuiţi, 1 litru lapte, 8 linguri za- 
hăr, 2 linguri făină, 1 lingură rom, vanilie, nuci sau 


“rișca. 


Se ard într-o cratiţă 4 linguri de zahăr și se sting cu 
puţină apă fierbinte. Se lasă pe colțul mașinii pină se 
deziace toată făina. Se mai toamă lapte rece, com- 
pletindu-se pină la 1 litru. Se amestecă cu siropul de 
zahăr ars, adăugind și celelalte 4 linguri de zahăr, 1 
lingură de rom și puţină vanilie. Se ţine pe foc pînă 
ce crema începe să se îngroașe. Se dă la o parte și 
se adaugă biscuiții siărimaţi în bucăţi mici. Se ames- 
tecă uşor cu o lingură și se ţin la rece pînă se pă- 


trund bine cu crema: 


A doua zi se așază compoziţia pe o fariurie rotundă 
sau dreptunghiulară. iar deasupra se presară nuci to- 
caie, prăjite puțin pe mașină sau se acoperă tortul cu 


trişcă bătută 


Gospodinele... 


In ciasă era curat. Pe- 
reții — proaspăt  văruiți, 
podelele — spălate, băn- 
cile — vopsite... Şi par- 
că totuşi lipsea ceva. 
„Misterul“ a fost dezlegal 
repede. Fetele noastre, 
bune gospodine, într-o 
după amiază, după orele 
de curs, au pus perdelu- 
le la ferestre, au adus 
ghivece cu fiori, pe care 
le-au imbrăcal în hirtie 
albastră. Apoi împreună 
am făcut un  fotomoniaj, 
o. gazetă de perete, lo- 
zinci. 

Ce mai, acum fi-i mai 
mare dragul să intri în 
clasa noastră. Şi asta 
datorită fetelor, prietenele 
noastre. 


MIRCEA BIDIU 


Şcoala de 7 ani nr. 2 
Bistriţa 


E şi bucuria mea 


Parcă-ţi creşte inima de bucurie 
cînd vezi cîte lucruri noi S-au fă- 
cut în comuna noastră. 

Acum avem Şcoală medie de 11 
ani, avem lumină electrică, cinema- 
tograf. Drept să vă spun, nici nu 
mai ai nevoie să mergi la oraş. To- 
tul se găseşte aici, în comuna 
noastră. 


LUMINIŢA VASILESCU 


Costești 


De ce? 


Fabrica de produse chimice „Ilie 
Pintilie« nu pune la dopurile de 
călimară plute. Cînd cumperi o că- 
limară, cerneala este evaporată pe 
jumătate. Şi apoi, cînd o deschizi, 
tare te mai murdăreşti pe miîini. 

Oare numai la sticlele de bere şi 
suc se poate pune plută? 


ANA SOLOMON 
com. Dumbrava Roșie-Bacău 


(Conitnuare din nr. trecut) 


»„Ostaşii ne-au călăuzit pină la 
hotar. Azi ne despărțim şi de ei 
pentru a ne aviînta mai departe, în- 
tr-o lume nouă, necunoscută. 

Puțin după trecerea hotarului, 
întîlnim o caravană încărcată cu 
bijuterii, marochinărie, mătăsuri. In- 
tîi negustorii se speriară de noi. Vă- 
zînd însă că nu avem intenţia să 
le facem vreun rău, le veni inima 
la loc. Am intrat în vorbă cu ei: 

— Prea cinstiţi negustori, am vrea 
să ştim pe ce meleaguri ne aflăm 
şi de nu cumva soarta ne poartă 
pe acelaşi drum. 

— Pe moşia boierului Godrun, vă 
aflaţi. Noi tocmai către curtea a- 
cestuia mergem să-i aducem daruri 
şi să-i plătim vamă, pentru că tre- 
cem prin ţinuturile sale... Şi, dacă 
acest lucru nu vă  stînjeneşte, cu 
mare bucurie vă poftim să mergeţi 
cu noi, căci codrii sînt bîntuiţi de 
hoţi şi ucigaşi, de nici poterele cele 
mai iscusite nu mai izbutesc să le 


(Are cuvîntul 
reg. Craiova). 


Dragă redacţie, 
Am citit şi eu 


mică. Ce să-ţi 
cu... o umbrelă! Ăsta 
i-ar fi spus în faţă că 


luat, pentru moment, 


ro pe poeprepepoe 
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Pun pariu pe ce vreți că 
dacă ați căuta pe tot globul 
şi tot n-aţi afla un băiat 
ca Ilie al nostru Asta o 
dată cruce de voinic! Da' 
şi şotii ştia, Ridea 'Ilie de 
oricine şi cred că n-a scă- 
pat nimeni de  şotiile lui. 
Eh, ce-aş [i dat eu odată să 
fiu în locul lui... Cum? 
De ce „odată“ Păi, nu ştiţi? 
Nu! Atunci fiți atenți: 

Intr-o zi, nu ştiu ce i se 
întimplă lui Stănescu că 
n-are somn noaptea. Așa 
că, pe la ora 6, iată-l pe 
Stănescu la şcoală. Stă el 
ce stă şi pe la7 fără 
ceva, hop și Ilie. Se aşea- 
ză în bancă şi scoale 
din ghiozdan vreo trei go- 
goşi mari şi puțoase. Lui 
Stănescu i se scurgeau ochii 
de pojtă, da' cum îl ştia pe 
Ilie zgîrcit, n-a îndrăznit 
să-i ceară. După a vreme 
însă „lie ia el singur o go- 
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Marcel Mitrea din clasa 
a VIl-a de la Şcoala de 7 ani Castranova, 


în „Scînteia 
despre întîmplarea năzdrăvană a lui Ro- 
spun, părerea 
Romică, dacă voia să-i arate lui 
are curaj, nu trebuia să sară de pe balcon 


mine — e un îel de ambiţie... 
Dacă Romică l-ar fi înfruntat pe Butoi și 


dovadă de mai mult curaj, curajul de a-i 
dovedi lui Butoi — chiar cu preţul de a fi 
drept ă 


vie de hac. Şi, cu cât sîntem mai 
mulţi, cu atît mai binei, 

Mai numeroşi acum, ne  îndrep- 
tăm spre curte. De ce ne-am temut 
însă n-am scăpat. Ne pomenim, la 
un moment dat, atacați de un grup 
numeros. Era vădit că aveam de-a 
face cu tîlhari care ţinteau săi je- 
fuiască pe negustori. Se produse o 
zăpăceală grozavă. Răsunau răcnete, 
zbierete. Credeam că s-a sfîrşit şi 
cu noi, cînd apăru o poteră. După 
o luptă scurtă, tilharii fură puşi pe 
fugă. Comandantul poterei ni se a- 
dresă : 

— Hei, voi străini ce hălăduiţi pe 
aiaste meleaguri: încotro vă poartă 
paşii ? 

— Către curtea seniorului,  mă- 
rite — răspunse în locul nostru că- 
petenia negustorilor — Daruri i-a- 
ducem şi vamă, vrem să-i  plătira, 
Insă dumnealor sînt străini de aias- 
te locuri şi-au pomit să cutreiere 
pămîntul] în lung şi-n lat, în cinstea 


gazetă. 
pionierului“ 


mea este că 
Butoi că 


nu-i curaj. După 
buia să-i 
nu sare, ar fi dat 


fricos — că păreri. 


(Ne scrie Ella Bunea, 
V-a din București). 

Eu cred că Butoi este cel vinovat în toată 
întîmplarea cu Romică 
demne să sară... Dar nici Romică nu tre- 
asculte sfatul. 
şi de aceea a sărit... 

'Ambiţia lui 
cam curioasă. 


Tuorului ps care dinşii îl numess 
ştiinţă. 


— Dacă-i aşa, atunci vă vom 


însoţi la curtea luminatului nostru 
stăpîn, boierul Godrun. 
Călăuziţi de poteraşi,  ajunserăm 


pe o minunată insulă, unde se afla 
castelul. Dar, ghinion, nu se putea 
vorbi imediat cu boierul, tocmai a- 
vea loc învestirea unui cavaler | 
Cu mare greutate, numai Ionel 
Zaita şi Sergiu Leitner (cu aparatul 
foto) au reuşit să pătrundă la ce- 
remonie. Sălile erau întunecoase, lu- 
minate ca ziua cu torţe înfipte în 
perete. In faţa unui jilț stătea în- 
genunchiat un băiat tînăr, despre 
care aflarăm că e fiul unui  boier- 


Pînă la vîrsta de 15 ani a înde- 
plinit slujba de paj pe lingă senior. 
Acum are 20 de ani şi azi va fi în- 
vestit cavaler. Seniorul i-a înmînat 
o lance, pinteni şi spadă. Apoi l-a 
atins cu paloşul pe umăr, urîndu-i: 
„Să fii viteaz“! 

Solemnitatea se încheie. Avea să 
urmeze o serbare la curte — un 
aşa-zis turnoir, în care cavalerii se 
întrec în lupte cu lancea şi spada. 

După puţin timp ne primi şi 
boierul Godrun : 

— Fiţi bineveniţi la curtea mea. 
Am aflat că sînteţi dintr-aceia care 
v-aţi închinat viaţa cercetărilor. De 
aceea vă voi arăta şooala şi vă voi 
prezenta pe magii şi alchimiştii mei. 

Furăm călăuziţi spre o parte a 
insulei unde se afla o „şcoală“ sub 
ceru] liber. 

O şcoală, dar nu ca cea de azi. 
Dascălul era călugăr; sta pe un jilţ, 
şi ţinea în mînă o biciuşcă. Elevii, 
fii de nobili şi orăşeni bogaţi. U- 
nul dintre elevi tocmai era aspru 
biciuit. l-am cunoscut apoi pe Mer: 
lin şi pe Sidelius (magul şi  alchi- 
mistul), niște arătări îmbrăcate ciu- 
dat, care aveau un aer de şarlatani. 

— Domnul Sidelius se ocupă cu 
găsirea pietrei filozofale, care pre- 
face metalele în aur — ne-a lămu- 
rit seniorul. 

După cîte am aflat apoi, „dem- 
nul Sidelius“ nu reuşise pînă atunci 
să descopere „piatra  filozofală“... 
Şi nici n-o s-o descopere vreodată 
cu scamatoriile lui. Fireşte nu i-am 
comunicat părerea noastră. Insă că- 
lătorului îi stă bine cu drumul, așa 
că mîine plecăm mai departe“. 

(va urma) 
ANA SOLOMON 


ceea ce-i cerea el era o prostie, Trebuia să-i ? 
spună cam aşa: 
de pe balcon, 
viaţa vreunui om ar 
Sau atunci cînd aşi salva documente foarte 
importante |“ 

lată care este părerea» mea. Și i-aşi ruga 
şi pe ceilalți 


„Dacă voi sări vreodată 
voi sări numai  atunc; cînd 
depinde de aceasta... 


cititori să şi-o spună în 


+ 
E DE VINĂ BUTOI 


elevă în clasa a 


Nu trebuia să-l în- 
A fost ambițios 


Romică însă — e o ambiţie 
Aşi vrea să citesc şi alte 
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Le-a putul afla în zece minule 


(Discuţie purtată cu preşedintele unităţii de pionieri de 
la Şcoala nr, 1 din Mizil). 

Discuţia noastră a avut loc în curte, în timpul unei 
recreaţii. Subiectul ? Despre copiii care au cele mai multe 
economii. Dar pentru că spațiul nu ne permite, în ceea ce 
urmează, am să redau doar răspunsurile preşedintelui: 


32 pionieri — 32 librete de economii 


c-o să vă bucure foarte mult. La noi în detașa- 

mentul doi sint 32 de pionieri şi fiecare are un 

libret de economii. Toţi la un loc au pînă acum 
la C.E.C. 258 lei. Președinta detașamentului Alexandru 
Elena mi-a spus însă că în „Săptămîna economiei“ 
pionierii din detașamentul ei vor mai depune încă cei 
puțin 250 lei. Cu banii depuşi la C.E.C., vor să facă 
în vacanța de iarnă o excursie la București, la pomul 
de iarnă de la Palatul pionierilor. 


A: vrea să vă povestesc despre un lucru care cred 


Georgeta vrea să-şi cumpere o vioară 


școlarii din clasa | şi a Il-a. De cite ori ne 

ducem la ei, fie să le spunem o poveste, fie să-i 

învăţăm un joc, le vorbim şi despre economii, Cite 
nu poţi să-ți cumperi atunci cînd ai bani strinşi la 
C.E.C.! Şi ce credeți? Zilele trecute am aflat că Geor- 
geta Calciu din clasa | B are depuşi pină acum 120 
lei. Cind am întrebat-o ce vrea să facă cu banii, Geor- 
geta mi-a răspuns: „Vreau să-mi cumpăr o vioară“, 


N: cei din colectivul unităţii, ne ocupăm însă şi de 


Libretul detașamentului 


n unitatea noastră sînt însă detașamente care au 

libretul lor. Detaşamentul trei are, de pildă, în 

libretul său, 132 de lei. Poate mă întrebaţi ce vor 

să facă cu banii. Am să vă răspund: multe. Vor 
să-şi cumpere un echipament de fotbai şi o minge, vor 
să facă o excursie... leri, de pildă. Vlăsceanu lon, preșe- 
dintele detaşamentului, a venit la mine şi mi-a spus: 
„Ce-ai zice dacă din banii detaşamentului pe care-i avem 
la C.E.C. i-am cumpăra lui... un cadou de ziua onomas- 
tică ? Numele colegului nu vi-l pot spune. Ar putea să 
citească şi el gazeta şi atunci s-ar duce de ripă surpriza 
detasamentului .. 

Recreaţia s-a siirşit. Cele zece minute au trecut, aşa 
că şi discuţia noastră ar trebui să se oprească aici Cred 
însă că am aflat multe lucruri interesante. Voi ce spu- 
neţi ? 

ROMEO DAN 
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goașă şi i-o întinde lui Stă- 
nescu cu un oftat. „Uite, mă 
Stâănescule, îi zice el, îți 
dau o gogoaşă... dacă taci 
din gură. Vreau să pregă- 
tesc o șotie de-o să ridem 
o săptămină !” şi Ilie chi- 
coti vesel. Stănescu a luat 
gogoaşa, a mincal-o repede 
și pe urmă dă-i cu între- 
bările pe bietul Ilie încit 
acesta, cum e el gras, a 


zice. „Decit să ridă el de-o 
clasă întreagă, mai bine să 
ridem noi de el“. 

Stănescu dădu o fugă la 
moş Costache  îngrijitorul 
şi-i ceru puțină făină. Şi 
cum ia făina se întoarce iar 
în clasă, fără să uile mai 
întii să dea pe la cabinetul 
medical Acolo. dă cu ochii 
de tovarăşa  doctoriță a 
noastră. „Praful de strănu- 


cînd să-i dea pe toți afară. 
Dar copiii care l-au spiona! 
pe gura cheii, l-au văzut pe 
grăsun cum trecea pe la 
fiece bancă şi turna  ?n 
cărți... făină ! 

Cind a început ora de ro- 
mînă Ilie aștepte să încea- 
pă şi... bilciul și sta pregă- 
tit să izbucnească în ris 
Dar aşteptarea lungă începu 
să-l enerveze, Toată lumea 


PĂCĂLEALA LUI ILIE ŞOTIE 


transpirat repede: .Cu oraf 
de strănutat zici? Ha, ha. 
ce-o să mai ridem |.., Să le 
las numai pe tine, zici 9... 
Că eu nu mă pricep? N-am 
talent ? Bine, dacă vre 
Lire 

Intre timp, pină să  în- 
ceapă ora, Ilie pleacă prin 
curte. Dar Stănescu: „la 
să i-o fac eu lui Ilie”, îşi 


tat, întreabă Stănescu, e... 
otrăvitor 2“. „Adică, cum 2" 
îl întrebă aceasta. „Așa, 
dacă cineva înghite puțin... 
moare?“ „Aş,  strănută 
doar, şi-l doare puțin 
capul. Dar de ce te intere- 
sează 2...* 


In  recreația întiia, Ilie 
depuse mai mult zel ca ori- 


privea de acum în carte la 
lecţia zilei, dar nimeni nu 
strănuta. Ilie nu mai știa 
ce să creadă. Şi tot aştep- 
tind se pomeni cu o foame 
grozavă. Așa că pe furiș, 
scoase o gogoaşă din ghioz- 
dan şi harşt, muşcă o îm- 
bucătură. Dar nici n-a  în- 
ghiți bine că se porni pe un 
tuşit  înecăcios; se [ăcu 


roşu ca o sfeclă iar ochii i 
se holbară în cap, încit lui 
Stănescu şi celorialți li se 
făcură milă de diînsul. Par- 
că nu mai era el, Ilie cel 
pus întotdeauna pe şatii... 

Nu vă mai spun ce-a mai 
fost apoi. Destul că în re- 
creație, se tăvăleau toţi de 
ris. Numai Ilie, săracul se 
zăpăcise râu de tot. Se ruga 
de noi, aproape  vlingind: 
„Mă băieți, mă, barem spu- 
neți-mi voi ce-a fost cu go- 
goaşa mea...“ 

Abia atunci, „Înduiosat“, 
Stănescu îi povesti totul 
de-a-fir-a păr. Şi îi spuse şi 
cum îi presărase puțin praf 
de strănutat peste... zahărul 
de pe gogoaşă! 

Ei, şi acum, bineînțeles că 
v-aţi dumirit și voi de ce nu 
pici rivunesc eu la gloria lui 


EMIL EMANOIL 
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Vasilie Mănuceanu 


Paz ae cd Brăţări de fum 
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 Cămăta: 
amaătarul 
A ioșnii prin ci aderi o fntrebeles, 
lar gutuiul girbov din ogradă, 


Tacticos, a scuturat să cadă 
Pităcei de aur pe cărare. 


Fumul furişat din pipă 
Sule leneş rotocoa!e 

De argint şi vată moale 
Care tainic se-nliripă. 


ae 


Ispitind alunecoase, 
Sint brățări şi sînt irumoase... 


Cu mirări de pluș sub gene 
Crinii brațelor ţi-i presuri 

Cu nimicuri şi eresuri 
Delicate şi viclene. 


Măi bătrine, cămăiar mai eşti... 
De alitea toamne, pe luriş, 
Ți-mprumuţi averea de trunziş 
Cu zapis și cu dobînzi popești, 
Dar brățările uşoare 
Se topesc şi ss destramă 
In văzduh, unde le cheamă 
iața lor rătăcitoare. 


lar cind vine luna lui april, 

Din golaş, din schimnic şi umil, 

Mi te-nifoi cu şi mai grea avere 

De găteli şi mîndre giuvae:e. 

IE ds Dai in coasă sa a ae su. RU 
Platnic bun, pămîntul îşi destace 
Fără ciudă, punga la soroace. 


Plingi ? E în zadar acum... 
Ală, dragă, o povață: 
Li 


Şi rămii cu mîna goală, 
Despuiată de găleată... 


Uite-aşa se-ntimplă-n viață 
Cina te-mpodobeşii cu fum. 


Mărgăritarul 


Apa mării i-a lost doică... 
Maica lui e-o biată scoică 
Ce purta în trupu-; mic 
Un ,grăunte cit nimic, x 

Rău şi lacom, de nisip. Cum s-a făcut 
Ca să scape n-avea chip peștişorul 
Scoica mică şi firavă 

De-a grăunielui văpaie 
Ce-i mușca din mărintaie, 
Adăpind-o cu otravă. 


Iar atunci, ca să-şi coline 
Suierirţele din sine, 
. 
| 


Apă limpede tumam într-o ulcevu, 
lar măicuța-ncat o descinta. 


Si-am picat apoi, așa, cit o aiună, 


De-argint un bob lop!i la lună. 
A n:zi acoio-n piînlec, 


1 Alb şi dulce ca un cîntec, 
Dar durut ca un biestem, 
Ab şi străveziu, un ghem. 
Și-a înăbuşit într-insul 
Tot veninuj şi tot plinsul. 


Peştișoru tău de-atunci e argintiu 
Şi e iute ca argintul viu. 


la:ă qhemul plin de har 
5-a chemat mă:găritar. 
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4! REZUMATUL CAPITOLELOR PRECEDENTE 
i | Brotăcel, un copilaş rătăcit în junglă, e 
înjiat de o familie de lupi, care-l cresc şi-l | 
] apără de tigrul Shere-Khan. La o anumită 
vîrstă. Brotăcel, împreună cu lupii de virsta 
lui, devin membri ai haiticului. Ajutat de 
ursul Balla şi de pantera Baghera, Brotăcel - SEA î 
începe să înveţe obiceiurile şi graiurile” felu- . d? p Viu 
| 


Brotăcel stă de vorbă cu una. Aflînd de a- Ă „. lg 
ceasta, Balla îi trage o chelfjăneală strașnică... „—— 

Maimuţele, care puseseră de mult ochii pe 
Brotăcel fiindcă n-aveau şef de trib, vor să 
se folosească de această împrejurare. 4 
00 SI = 
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ritelor viețuitoare. Odată, călcînd povaţa lui | , a i 
Balla care-i poruncise să nu vorbească nicio- € Di E 
dată cu maimuţele, deoarece sînt nedemne, VA 7/8] i 
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Mă număr şi eu printre 


acei tineri care l-au cu- 
noscut pe poetul Mihai 
Beniuc ca profesor de mă- 
jestrie arlistică la Școala 
de literatură „Mihail Emi- 
nescu“. Poctul strecura în 
lecţiile sale imagini artis- 
tice uimitoare şi ne cuce- 
rea cu simplitatea şi su- 
fletul pe care-l punea în 
fiece cuvînt, în fiece isto- 
risire., Deşi avea mult de 
lucru, Mihai Beniuc era 
nelipsit de la orele de mă- 
iestrie artistică unde ascul- 
ta şi cîntărea cu multă 
răbdare tonele de versuri 
scrise de noi: 

Succesele tinerilor înce- 
pători îi umpleau inima de 
o bucurie prietenească şi 
părintească, Multe fire din 
părul său au albit pe cînd 
căuta să găsească o rezol- 
vare condiţiilor de trai ale 
unuia sau altuia dintre ti- 
nerii scriitori. Deseori, cînd 
răspund: unui pionier care 
încearcă să scrie poezie îl 
sfătuiesc : „Citeşte cît mai 
mult, din poeziile lui Be- 
niuc. Nu am competența 
de a cîntări care din're 


„jî 


- 


RUDYARD KIPLING 
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scriitorii contemporani de 
la noi, sînt ce; mai buni, 
care dintre ei este pri- 
mul... Pot să spun num- 
mai că poetul Mihai Be- 
niuc este cel mai apropiat 
de inima tinerei genera- 
ţii. Purtătorii  cravatei 
roşii i-au îndrăgit ver- 
surile din  „Toboşarul 
timpurilor noi“, „Mărul de 
lîngă drum“, „Poveste de 
Crăciun“, „Palatul Ferme- 
cat“ şi din multe alte poe- 
zii- Desigur, cititorii noş- 
tri ar vrea să găsească cit 
mai des în ziarul nostru 
articole sau poezii semna- 
te de Mihai Beniuc... 

In poezia „Intrare“ — 
scrisă în 1937 — autorul 
işi face autobiografia în 
cîteva cuvinte: 


„Sint copilul unui neam 
sărac 
Bieţi romini ce scormo- 


nesc pămîntul, 

Vor să-şi facă mai comod 
mormintul, — 

Tare-mi este neamul ăsta 
drag. 
credința-n 
toi de luptă. 


Ei mi-au îost 


Fiul lor, azi poate le sînt 


tatăl. 
Aurul tristeţii mele iată-l : 
Carne  sinţ din carnea 


voastră ruptă“ 

Poetul nu se mulţumeş- 
te să cînte capilăria, dra- 
gostea şi adolescența sa- 
Pe el îl dor suferințele, ră- 
nile celor mulți și-și stri- 
gă revolta împotriva ace- 
lor care asupresc ţara: 
„Ursul Romînesc“ (1937), 
„Miner“ (1936), „Trecere“ 
(1937). 

După eliberare, Mihai 
Beniuc, neobosit, a cîntat 
pe strune limpezi viata 
nouă a ţării. El s-a dă- 
ruit cu trup şi sullet par- 
tidului. De aceea versul 
lui este pentru noi întot- 
deauna proaspăt şi nou 
ca piinea cea de toate 
zilele. Cu prilejul împlini- 
rii a 50 de ani de la naş- 
tere, poctul Mihai Beniuc 
a fost decorat cu Ordinul 
„Steaua Republicii Popu- 
lare Romîne“ clasa a II-a. 
Acest dar este încă o do- 
vadă că versurile sale au 
fost încununate de succes, 

ELENA DRAGOȘ 
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"negustorie. Văru-său de la Brăila, 


Era către sfirşitul verii cind Rom Şer- 
ban s-a gindit prima oară să se apuce de 


care 


„menise să-şi petreacă concediul la el, i-a 


- 


»_ de prostii, 
“din bostanii puşi de» taică-său pentru vite 


băgat în cap că, dacă ai bani, toată lu- 
mea e a ta; la un semn din deget îţi 
cade la picioare şi poţi să faci din ea ce 
vrei. 

— Cu bani, se îngîmfa cel din Brăila, 
care era slujbaş la vama portului, îţi 
mut Dunărea aici. Iţi-aduc luna pe masă 
şi ţi-o tai ielii ca pe-un pepenell... 

Rom era numai ochi şi urechi. Văru- 
său îl ameţea cu vorba şi cu felul lui 
de a se îmbrăca elegant, totdeauna par- 
fumat şi cu părul uns din belşug cu 
briantină. Bunicul, părinții și fraţii mai 
mari ai lui Rom nu-i dădeau prea multă 
atenţie celui din Brăila, îl lăsau în apele 
lui, ca pe unul puţin tehui la minte. In 
schimb Rom nu mai ştia ce să facă să-i 
intre în voie: culegea pentru el fructele 
cele mai frumoase din livadă şi-i aducea 
mai în fiecare dimineață din pădure fragi 
în coşuleţe de răchită. 

Vărul a plecat la Brăila la începutul 
lui septembrie, cu o săptămînă înainte 
dea se desch:de şcoala. In urma lui, Rom, 
care avea acum capul impuiat cu tot felul 
a lucrat o duzină de felinare 


şi în prima zi de cursuri le-a vîndut cu 
4 lei bucata puştilor dintr-a II-a. Aceștia 
le-au cumpărat ca să se fălească cu ele, 
seara, la vii, cît şi pentru faptul că fie- 


care avea pe Îund cite un muc de lumt- 


„ADINC în Sf 


“Ov-erore Ada rare. AUASITE: 
VOINICE ÎL: DUCEAU DE MINI, FÂŢ: 
DUȘI VÎNIT CYEL DIN. COPAC ÎN 
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nare de nuntă şi erau împodobite cu hir- 
tie de staniol. 

Rom a băgat banii în buzunar şi o 
vreme şi-a văzut de treabă în linişte, a 
cojit nuci cu iraţii mai mari, a cules la 
vie şi a dat o mină de ajutor-la aduna- 
tul finului în căpiţe. In primele zile s-a 
temut că soră-sa, care se măritase de cu- 
rind, o să-l ia la întrebări despre lumi- 
narea pe care o îmbucătăţise, dar după 
o săptămînă, cînd treaba se învechise şi 
nu se întîmplase nimic, s-a gindit s-o 
şterpelească şi pe cealaltă. Felinarele nu 
mai aveau însă cătare, căci vremea în- 
cepuse să se răcească şi copiii, seara, 
rămîneau pe lîngă casă, Şi-apoi şi cu- 
lesul viilor era pe isprăvite. 

Dar negustorul de aceea e negustor, 
să-şi bată capul cum să cîştige bani 
mulţi cu alergătură putină, Odată, cînd 
se chinuia mai amarnic să găsească ce 
alte lucruri pot fi vîndute la școală, Rom 
s-a pomenit la el cu lancu Drăghia, 
care-i era coleg de bancă. 

— Am venit, i-a zis Iancu, să te iau 
să mergem cutata la vinătoare. Pune-ţi 
repede ceva în picioare şi hai cu mine. 


L-am lăsat pe tata înhămiînd calul la 
şaretă şi dacă nu ne grăbim poate să 
plece singur. Mergem pe malul bălții, la 


lişiță. Spune tata că-s aşa de multe, în- 


eit stau,ca bolovanii pe arătură. 

— N-am timp, a răspuns Rom, plicti- 
sit şi putin supărat, ca unul căruia nu-i 
era mintea la astfel de treburi. 

Iancu l-a privit nedumerit: 

— Ce-ai păţit? Doar tu m-ai rugat să 
te iau o dată la vinătoare. Ce, nu te 
lasă taică-tău? 

— Ba da, dar ce ioloase trag eu de la 
vinătoarea asta? Să car lişițele doborite 
de alice? Nu-mi trebuie. 

— Măi, făcu Iancu pocnind din limbă, 
da' de cînd atîta rîvnă la tine să cîştigi 
din fiecare lucru pe care-l faci? De la 
un timp tot îţi ninge şi-ţi plouă şi te-ai 
făcut un zgîrcit cum nu mai afli altul. 
Ce boală a dat în tine? Vrei să-ţi cum- 
peri moară, să-ți deschizi  cîrciumă sau 
să-ți ridici statuie? 

— Imi trebuie bani. 

— Bani? Pentru ce? 

— Aşa, ca să-i am. Cu banii, băiatule, 
poți să faci ce vrei, poţi chiar să muţi 
Dunărea aici. 

— Te-a bătut soarele-n creştet, îl EU 
Iancu. Du-te şi te spală cu “fizi de Îîn- 
tină, că-ți trece numaidecit. Auzi la el 
ce neghiobii spune! Cînd am să le po- 
vestesc băieţilor, au să se prăpădească 
de rîs. Va să zică de-aia ai vîndut tu 
felinare făcute din bostan, ca să muţi 
Dunărea în sat la noi. Ei, aşa cap mai 
zic şi eul 

Iancu a plecat să nu-l scape pe taică- 
său, iar Rom a rămas să se gîndească 
mal departe la mijloacele prin care poți 
ciştiga bani. Şi în cele din urmă i-a 
venit o idee: să vindă gulii. Taică-său 
avea prădină de zarzavat pe malul Căl- 
mățuiului, lîngă e pădurice de salctmi. 
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Fenuş Neagu 


Rom luă un sac din magazie și plecă — Hei, nu vă place nâăutul prăjit? 
s-aducă gulii, ferindu se să nu dea ni-, Uite-anci. ieftin şi bun. Zece toabe 25 
mic de bănuit celor din casă. Făcu pe de bani. 

drum vreo două ceasuri. mai întîrzie şi Elevii dintr-a Vl-a. înghesuiți în jurul 
la grădină, aşa că atunci cînd se îu- lui, scoaseră din buzunar şi-i arătară 


că aveau şi ei năut. Rom rămase cu gura 
căscată. Era năut ceea ce vedea, năut 
cum avea şi el în ghiozdan. 

— lancule, fi strigă ei colegului de 
bancă. ce e asta? 

— Ce să fie? rise Iancu. Falimentul! 
In negustorie se întîmplă şi de-astea... 


toarse era seară de-a binelea şi putu 
să ascundă încărcătura în şură, nevăzut 
de nimeni. 

A doua zi, cînd plecă la şcoală, Rom 
viri şase gulii în ghiozdan. Avu orijă 
să ia cu el şi briceagul, ca să le taie 
felii în cazul cînd nu s-or păsi cumpă- 
rători cu bucata. 

In prima recreație, Rom chemă cîţiva 
prieteni şi le dădu să guste, cu condiţia 
ca aceştia să-i laude marfa. Izbuti ca 
pînă la prînz să vîndă toate guliile. Cei 
mai buni cumpărători care n-au zbircit 
din nas din pricina prețului — 30 de 
bani felia au fost cei din claseie 


mici. Unii polticioşi, cu buzunarele goale, 
încercară să-i dea în schimb peniţe, cre- 
ioane, radiere sau compase, dar el, ca un 
bun negustor, nu-i luă în seamă. Sta pe 
un buşiean, în spatele grămezilor de 
lemne, cu briceagu! într-o mînă -și cu 
gulia într-alta şi îndemna clienţii: 

„la gulia, ia gulia, 

Treizeci de bănuţi felia“. 

Nu se îndura să le dea pe degeaba 
nici fetelor şi nici colegilor din echipa 
de fotbal. Numai lui lancu Drăghici vru 
să-i dăruiască o gulie întreagă, dar a:- 
cesta o izbi cu piciorul şi plecă mai de- 
parte scîrbit. 

Guliile aveau căutare, însă Rom nu 
mai putu să aducă altele:  taică-său, 
băgiînd de seamă lipsa, plătise citeva 
pacuri de tutun baciului de la stîna gos- 
podăriei colective ca acesta să i-i spună 
pe toți ciţi îi vede intrind în grădina 
lui. Şi Rom n-avea deloc chef să încapă 
pe miinile bătrînuiui. 

Să ducă gutui la şcoală n-avea rost. 
Satul e tot o livadă, găseşti în fiecare 
curte nuci, pruni, peri şi gutui. Cel mai 
bun lucru era să prăjească năut. Intr-o 
seară, Rom dădu iama prin grădina de 
lîngă casă. zmulse vreo 15 tuie de năut 
şi prăji boabele pe tablă la foc, după ce 
ai lui se culcaseră., Ca să nu-l dea de 
gol mirosul, îrecă în bucătărie busuioc 
şi izmă uscată. Știind bine că reclama 
e sufletul comerțului, Rom dădu fuga la 
lancu Drăghia şi-l rugă să dea stoară 
printre băieţi că aduce să vindă năut. 
Iancu i-a promis să-l ajute. Și lancu 
Drăghia cind promite ceva se ține de 
cuvint. Aşa că a doua zi Rom poini la 
şcoală vesel şi încrezător. 

In recreație Rom îşi luă locul pe bu- 
şteanul din dosul  stivelor de lemne şi 
puse la picioare ghiozdanul doldora de 
năut. Ca să-i ațițe pe cumpărători, lua 
din cînd în cînd o boabă, pe care o 
arunca în sus şi-o prindea în gură ca 
s-o ronţăie apoi cu poită. plescăind din 
limbă, Dar, spre mirarea lui, nimeni nu 
se îngrămădea cu banii. Văzînd asta, 
Rom le strigă rizînd: 
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Cangurul: „boxer: 


| Cangurul Biliy, cunoscut sub numele de 
Batting din Ginger, a „învățat“ boxul la 
Grădina Zoologică din Londra. in scurtă 
vreme, Billy a ajuns un boxer de „talie 
mare“. A urcat de nenumărate ori pe ring. 
Cu mănușile de box în labele de dinainte, 
rezemat pe picioarele mari şi pe coada lui 
masivă, Billy ținea piept celor mai dibaci 
boxeri, iar citeodată dădea chiar și lovituri 
periculoase... 


Ştiţi de cînd datează crosul? 


s.din 1867, şi a fost „inventat“ de două 
cluburi engleze. Pentru prima dată, a par- 
ț ticipat la cros cite o echipă din cele două 
cluburi. Traseul de 15 km era accidentat, 
presărat cu garduri, ziduri și trebuia par- 
curs în cel mult 52 minute. Pentru a putea 
urmări mai bine concurenții, ultimii 600 m. 
se alergau pe o porţiune netedă şi în linie 
dreaptă. 


Inconjurul Europei pe jos și cu barca 


In 1930, un tinăr parizian — Marcel Bar- 
diaux — a făcut înconjurul Europei pe jos 
şi cu barca. După 4.000 km parcurși pe 
pămint, şi 8.000 km pe apă, Marcel Bar- 
diaux a ajuns din nou în Franța. 


ROMIÎNIA-—TU 


Duminică seara, în sala sporturilor Flo- 
reasca, plină pînă la refuz, reprezentativa de 
baschet a ţării noastre a întîlnit redutabila 
reprezentativă a Turciei. Jucătorii turci, ve= 
niţi pentru prima dată la Bucureşti, s-au stră- 
duit să facă un joc frumos, spectaculos, să 


Sărbătoare 


Sfartz Marcu şi Niţă Ioana de la „,Tinărul Dinamovisti 
la un antrenament. 


lată-ne la sfîrşitul  campi- 
onatului de handbal redus al 
pionierilor din Ploieşti. Rezul- 
tatele ? Privind în general fe- 
lul în care s-a desfăşurat tu- 
rul şi returul campionatului, 
putem spune că echipele par- 
ticipante au dovedit o bună 
pregătire fizică, că multe din- 
tre ele au folosit un joc tehnic 
bazat pe pase precise şi pe un 
atac colectiv, Apoi acest cam- 
pionat a stîrnit un mare inte- 
res în rîndul pionierilor ploieş- 


teni. Chiar  duvă începutul 
campionatului, au mai venit 
şcoli care ar fi vrut să parti- 
cipe. Era însă prea tîrziu, 
N-ar fi fost mai bine dacă co- 
lectivele de conducere din uni- 
tăţile de pionieri din Ploieşti 
s-ar [i interesat mai din timp 
de acest campionat ? N-ar i 
fost mai interesant dacă, în 
loc de 6 echipe, ar fi participat 
cel putin 12? În Ploieşti sînt 
21 de unităţi de pionieri. 
Ş-apoi fetele de ce au fost 1ă- 
sate deoparte ? Handbalul re- 
dus este un sport pe care tot 
atît de bine 1] pot practica şi 
ele. 

Dar să lăsăm ca la toate a- 
ceste întrebări să răspundă 
col«ctivele de conducere ale u- 
nităţilor de pionieri din Plo- 
ieşti. 


La iocurile din campionat 


RCIA 71—50 


lase o bună impresie. Dorinţa de a învinge, 
s-a văzut în decursul întregului meci. Dar 
în fața unui adversar puternic, a unui joc de 
mare viteză și imaginaţie, reprezentativa Tur- 
ciei a trebuit să cedeze. Baschetbaliştii romiîni 
au cîştigat întîlnirea cu: 71—50. 


Aproape 1000 de tineri 


dinamovişti 


Pe marginea 


campionat 
de handbal 


redus 


s-a putut vedea că echipele 
care S-au antrenat mai mult, 
care au dat o mai mare aten- 


ție pregătirii fizice şi tehnice 
au obținut şi rezultate mai bu- 
ne. Referindu-ne la iucători, 
trebuie să apreciem jocul fcu- 
mos, colectiv, practicat de 
Voicu, de la Şcoala nr. 14, sau 
felul în care Zamfiriadis, căpi- 
tanul echipei de la Şcoala nr. 
10, a ştiut să-şi încuraieze ju- 
cătorii în cele mai grele mo- 
mente din joc. 

Dintre toate meciurile cel 
mai „tare“ rămîne însă tot cel 
disputat în finală între pionie- 
rii de la Şcoala medie ar. | 
şi Şcoala medie nr. 2. In acest 
meci iucătorii ambelor echipe 
au intrat pe teren foarte emo- 
ționaţi. Şi acest luenu a făcut 
ca în primele minute să nu 
vedem nici o fază mai intere- 
santă de joc. Incet, încet însă, 
jucătorii şi-au revenit, iar în 
minutul 10 asistăm la un atae 
al echipei Scolii medii ar. 2: 


Clasament 


1 Şc. medie ar. 2 — 
II Şc. medie nr. | — 
II $e. elem. nr. 14 — 
IV Şc. medie nr. 4 — 
V Şc. elem „nr. 10 — 
VI Se. medie nr. 3 — 


ANENII LA 


la .„.lînărul Dinamovist“ 


În sala de sport a A- 
sociaţiei „Dinamo“ s-au 
adunat o mulţime de 
sportivi de toate vîrstele, 
împărţiţi pe disciplinele 
sportive la care activează. 

Într-un colţ al sălii, aco- 
lo unde se află membrii 
cercului de tenis, am 
zărit un băiețel gînditor. 
Îl cheamă Mirea Nicu- 
şor, N-are nici 6 ani. Şi 
cu toate acestea ioacă... 
tenis. 

La ce s-o fi gîndind oa- 
re ? Poate la ziua aceea 
de mai a anului trecut, 
cînd a venit pentru prl- 
ma dată în minunatul 
parc din şoseaua  Şte- 
fan cel Mare ?... Sau la 
felul în care a fost primit 
aici ? 

Incă din primele mo- 
mente, antrenorul Segăr- 
ceanu i-a dat o rachetă 
de tenis. Fără exagerare, 
racheta era aproape cît 
el. S-au îndreptat îm- 
preună spre teren şi aco- 
lo, în peticul acela de 
pămînt acopeit cu zau- 
ră, în mijlocul căruia se 
află un fileu, a făcut pri- 
mul antrenament. 

Acum Nicuşor este 
mai înalt decît racheta, 
Chiar fără să mai punem 
la socoteală şi mărimea 
smocului de păr ce-i stă 
totdeauna  zbirlit! Cit 
despre tenis... se mai poa- 
te compara cu cel de a- 
nul trecut ? 


Dar nu numai Nicuşor 
se antrenează aici.  Nu- 
mărul fetelor si băieților 
veniţi din toate cartierele 
Bucureştiului, se ridică 
la aproape 1000. O mie 
de tineri dinamovişti care 
activează la 18 cercuri. 
Dintre ei, mulţi au obţi- 
nut anul acesta rezultate 
frumoase. Cine nu-l cu- 
noaşte pe atletul Mircea 
Stein, unul din cei mai 
buni juniori ai noştri sau 
pe tenismanul Dumitru 
Viziru, care anul acesta 
a cucerit 3 titluri de cam- 
pion național (juniori) la 
tenis | 

Acestia de fapt sînt ur- 
maşii lui Leon Rotman — 
dublu campion olimnic, 
al Ţaquelinei Zvoneski — 
campioană europeană la 
tir (junioare) şi ai altor 
zeci şi sute de sportivi 
care s-au ridicat tot de 
aici, de la „Tînărul Di- 
namovist“... 

La sfîrşitul  serbării, 
toţi cei care au obținut 
rezultate frumoase, în a- 
fară de bucuria suocesu- 
lui, au primit cite o di- 
plomă de merit sau cîte 
o insignă din partea co- 
lectivului. 

O precizare... 

„mai am de făcut. Ni- 
cuşor, lăiatul despre care 
v-am amintit la început, 
nu a primit nici insignă 


şi nici diplomă. Şi nui 
deloc supărat de lucrul 
acesta. 

Nicuşor este sigur că 


peste doi, trei ani va fi 
şi el printre cei premiaţi! 
EMIL DOBRESCU 


OPINION 


Gavrilovici, aflat singur în 
fața porţii, primeşte o pasă ra- 
pidă, de la Dumitru şi cu o 
precizie „matematică“ înscrie. 
1—0 pentru Medie 2. Cîteva 
minute mai tîrziu Şcoala me- 
die nr. 1 egalează prin Anghe- 
lescu. Pînă la sfîrşitul primei 


reprize Şcoala medie 2 reu- 
şeşte să mai înscrie două 
goluri. Scor la pauză: 


4—2. In repriza a doua, jucă- 
torii dela Medie2, mai ho- 
tărîți si încurajați de specta- 
tori, cu pase rapide si precise, 
dezorganizează apărarea $co- 
li medii nr. 1, reuşind să mai 
înscrie încă două goluri. Pînă 
la urmă însă cei de la Medie 
1 reduc scorul toț numai 
Cu două puncte. Deci rezulta- 
tul final este 8—4 pentru Me- 
die 2. De reţinut însă că jucă- 
torii de la Medie 1 au fost mai 
atenți la pase, mai mobili pe 
teren şi mai hotărîţi în acţiuni, 
lată care au fost formaţiile fo- 
losite în finală: 
Şcoala medie nr. |:  An- 
Phelescu, Teodorescu, Vasi- 
liev, Făgărăşanu, Bulea, Gri- 
gorescu, Stamate. Şcoala me- 
die ur. 2: Gavrilovici, Dumi- 
tru, Niţă, Răican,  lonesca, 
Georgescu, Zlotea. ÎGĂ 
Şi acum, înainte de aia 
clasamentul campionatului, 
vrem să vă spunem că orga- 
nizatorii, Casa pionierilor şi 
Comitetul Orăşenesc _U.T.M,, 
au hotărît ca în primăvară să 
se reia acest campionat. Deci, 


atenție, colective de condu- 
cere ! 
RADU FOPA 
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Noi recorduri naționale la atietism 


— 400 m. plat: lon Wiesenmayer 47''7/10 (v. r. 47''8/18 
— 800 m. plat: Vamoș Zoltan '1'49%4/10 (v.r. 1504) E, 
— 1500 m. plat: C. Grecescu 3'48” (v.r. 3'48“ 8/10) 

— 5000 m. plat: C. Grecescu 14'50” (v.r. 14'50''8/10) 


— 50 km marș: 


4 h 39'0,3") 


N 


61, 46 m.) 


lon Păcuraru 4h 27'92''8/10 (v. Fr. 


Inălţime femei : Iolanda Balaș 1,76 m. (v.r. 1,75) m, 
Greutate femei : Ana Coman 14,77 m. (v. r. 14,57 m.) 
Sutiţă femei: Maria Diţi 52,38 m. (v. r. 52,14 m.). 
Aruncarea ciocanului ; N. Răşcănescu 62,48 în. (v. re 


— Prăjină : Metodie Trandafilov 4,24 m. (v. 7, 4,22 m.) 


Ocolirea steguleţelor 


Astăzi vă învăţăm un joc care se practică pe un pati- 


noar sau pe un 


bazează pe dibăcia 


po - 


lac înghețat. Jocul este foarte usor. bine- 
înțeles pentru cine 


ştie să meargă bine cu patinele: se 
în conducerea mingii de hochei. Pot 
participa două sau mai multe echipe, cu un număr de 


jucători. Să vedem acum de ce avem nevoie. In primul 
rind, de patine — pentru fiecare iucător. Apoi, pentru fie- 
care echipă, o minge de hochei şi o crosă, un băt care în 
partea de ios are un fel de tălpică cum e cea de săniulă, 
puțin mai lată decit restul bălului . Pentru marcarea Le- 
renului ne sînt necesare cile 6 stegulete de fiecare echipă, 
cu coada de sirmă pentru a putea fi înfiple în  mheată. 
Echipele fixează cite un stepulei la 10 m de la linia de 
plecare, apoi pe celelalte din 2 m în 2 m. Distanta dinlre 
echipe este de 5—6 m. La comanda „stari“, primii din 
fiecare echipă pornesc conducind mingea de hochel cu 


SPRE pi 
e 2 pe 


crosa. Steguletele 1, 3 şi 
5 trebuie ocolite prin 
dreapta, iar 2. 4 şi 6 prin 
"stinga. După înconiurarea 
-  Slegulețului 6,  iucălorii 
înapoi, 
respectind aceleaşi reguli. 
Ajunşi la linia de sosire 
predau crosa şi mingea 
jucătorilor care urmează. 
Echipa care termină pri. 
ma, e declarată cişiieă- 
foarea iocului. 


